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A revista e-oftalmo.cbo está em seu segundo volume, número dois, caminhando a passos 
largos para a indexação no LILACS e no PUBMED. Para que isso aconteça é necessária sua 
colaboração. Você, colega oftalmologista, que deseja apresentar um tema à nossa revista, seja de sua 
opinião como especialista, ou tema de revisão, ou a apresentação de um caso clínico, ou ainda um 
vídeo sobre cirurgia, não deixe de mandar sua colaboração pelo site da revista. Acesse e-oftalmo.cbo, 
siga as instruções para os autores, verifique a seção para a qual quer contribuir e submeta seu trabalho. 


Estamos aqui, de braços abertos, esperando por seu artigo, que será traduzido para o inglês 
por nossos especialistas, terá a versão em áudio automaticamente feita por nosso programa digital e 
lembre-se que, por ser uma revista digital, podemos publicar mais figuras, mais vídeos e toda sorte de 
mídia digital que abrilhante seu trabalho. 


Este, portanto, não é mais um convite, é uma convocação para que você, colega, colabore 
com a oftalmologia brasileira participando da primeira revista inteiramente digital de nossa oftalmologia., 


Espero por você e seu artigo. 
Forte abraço. 


Carlos Moreira Jr. 
Editor-Chefe 
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